BIENIEK 


artysta śpiewak 
najukochańszy mąż 


przeżywszy lat" 45, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 9 października 1953 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 

dnia 13 bm. o godz. 11 przed poł. w kościele na cmentarzu rakowickim, 

po czym nastąpi eksportacja do grobu, na-które to smutne obrzędy 
zapraszają pogrążeni w żalu pozostali: 

żona i rodziną. 
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